
PHILIPS • Mod. BI2T0A • Piccolo supereterodina con due F.CH4 simile si modelli BI 460/A e HUTO/A. Media frequema: 468 ke/a. 

Per taratura v. norme modelli indicati. Prnduzione 194647. 












